ANIELA BRZEZIŃSKA 


jórka Dyrektora Instytutu Technicznego, 


przezywszy lat 25, po długich a dolegliwych cierpieniach, opatrzona ŚŚ. Sakrameutami zmarła w dniu 
2 Czerwca 1878 r. 


—————— <A 


Stroskany ojciec z rodzeństwem, zapraszaja krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok w dniu 4 Czerwca b. r. lo jest we 


Wtorek o godz. 5 popołudniu z domu pod l. 9 przy uliey Krupniczćj wprost na cmentarz. 


